





令 和 4 年 3 月 2 日 
工事 场所 市 町村 | 工事 场所 字 以 下 | 灌注 业 种 | 灌注 等 级 契 狗 方法 


一 般 国道 107 号 大 荒 汉 又 /一 交工 y 定 修 ( 亏 O | we 显 涂 ， 条 件 付 一 般 诡 争 入 机 给 | 全 施工 延长 273.2m.、 钢 部 材 泛 装 工 2,580m2、 支柱 取 替 0.38t. 支承 取 替 1 基 、 
2) 工 事 和 贺 郡 西 和 贺 盯 ”| 杉 名 烟 地 内 装 合 评 全 令 和 4 年 3 月 29 日 涂 膜 防水 “55m2、 伍 设 工 1 式 





